༤༨ ༽.༽. 


༄༅། །ལེགས་པར་བཤད་པ་དག་ཡིག་སྦྱོར་ཚུལ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་ཞེས་བྱ་བ་ 
བཞུགས་སོ།། ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་ཐྷ་ཛ་ཡེ། བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ལ་བཏུད་ནས། །དག་ཡིག་བདེ་བླག་རྟོགས་ 
བྱེད་པའི། །བློ་གསལ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པ་ཡི། །ལེགས་བཤད་ཉུང་ངུ་འདི་སྦེལ་ལོ། ༡ །གུ་གུ་ཅན་རྣམས་སྦྱོར་བ་ 
ན། །ད་བ་ས་གསུམ་ཀྱི་དང་མཐུན། །ན་མ་ར་ལ་གྱི་དང་མཐུན། །ག་དང་ང་ནི་གི་དང་མཐུན། །འ་དང་རྐྱང་པ་ 
འདོགས་ཅན་རྣམས། །འི་དང་སྐབས་འགར་ཡི་དང་མཐུན། །ཅིང་ཤིང་ཞིང་རྣམས་སྦྱོར་བ་བཤད། །ག་ད་བ་ 
གསུམ་ཅིང་དང་མཐུན། །ས་ནི་ཤིང་དང་མཐུན་པ་ཡིན། །ན་མ་ར་ལ་འ་དང་ང་། །རྐྱང་པ་འདོགས་ཅན་རྣམས་ 
ལ་ཞིང་། །ག་ད་བ་རྐྱང་ཅིག་དང་མཐུན། །ས་ནི་ཤིག་དང་མཐུན་པ་ཡིན། །ན་མ་ར་ལ་འ་དང་ང་། །འདོགས་ 
ཅན་རྣམས་ནི་ཞིང་དང་མཐུན། །ཞབས་ཀྱུ་ཅན་རྣམས་སྦྱོར་བ་ན། །ག་དང་བ་ནི་ཏུ་དང་མཐུན། །ས་ནི་སུ་དང་ 
མཐུན་པ་ཡིན། །ན་མ་ར་ལ་ད་དང་ང་། །དྲུག་པོ་དུ་དང་མཐུན་པ་ཡིན། །འ་དང་རྐྱང་པ་འདོགས་ཅན་ 
རྣམས། །རུ་དང་མཐུན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །འགྲེང་བུ་ཅན་རྣམས་སྦྱོར་བ་ན། །ན་ར་ལ་ས་ཏེ་རྐྱང་དང་། །ད་ནི་ 
དེ་དང་མཐུན་པ་ཡིན། །ག་ང་བ་མ་འ་དང་ནི། །རྐྱང་པ་འདོགས་ཅན་ས་སྟེ་ཡིན། །ག་ད་བ་གསུམ་ཅེས་དང་ 
མཐུན །ས་ནི་ཤེས་དང་མཐུན་པ་ཡིན། །ན་མ་ར་ལ་འ་དང་ང་། །རྐྱང་པ་འདོགས་ཅན་རྣམས་ལ་ཞེས། །སྦྱར་ 
བ་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བྱ། །ག་ད་བ་གསུམ་ཅེ་ན་དང་། །ས་ནི་ཤེ་ན་ཞེས་དང་མཐུན། །ན་མ་ར་ལ་འ་དང་ 
ང་། །རྐྱང་པ་འདོགས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི། །ཞེ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་ཕྲད་སྦྱར། །འོན་ཀྱང་ན་ར་ལ་གསུམ་ལ། །ད་ 
དྲག་ངེས་པ་ཐོབ་པའི་སར། །ཅིང་ཅིག་ཅེས་སྒྲའེ་ཚིག་ཕྲད་སྦྱར། །ན་རོ་ཅན་རྣམས་སྦྱོར་བ་ན། །ན་ར་གཉིས་ 
ལ་ཏོ་དང་ནི། །རང་ལ་ན་རོ་སྦྱར་བ་ཡིན། །ག་ང་ད་དང་མ་ལ་འ། །ལ་ས་རང་ལ་ན་རོ་སྦྱར། །རྐྱང་པ་འདོགས་ 
ཅན་རྣམས་ལ་ནི། །འོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆིག་ཕྲད་སྦྱར། །ཡང་སྒྲ་སོགས་ཀྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ནི། །ག་ད་བ་སའི་རྗེས་སུ་ 
ཀྱང་། །ན་ཡི་རྗེས་སུ་ཀྱང་དང་ཡང་། །འ་མ་ར་ལ་ང་ལ་ཡང་། །རྐྱང་པ་འདོགས་ཅན་འང་དང་ཡང་། །ཅི་རིགས་ 
ཚིགས་བཅད་སྦྱར་བར་བྱ། །གུ་གུ་ཅན་རྣམས་སྦྱོར་བ་ན། །ད་བ་ས་ཀྱི་ག་ང་གི །ན་མ་ར་ལ་གྱི་དང་འ། །རྐྱང་ 
པ་འདོགས་ཅན་རྣམས་ལ་འི། །སྐབས་འགར་ཡི་དང་མཐུན་པའང་ཡོད། །ག་ད་བ་གསུམ་ཅིང་ཅི་དང་། །ས་ 


ལེགས་པར་བཤད་པ་དག་ཡིག་སྦྱོར་ཚུལ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ། བཾ 


མཐར་ཤིང་ཤིག་སྦྱར་བར་བྱ། །ན་མ་ར་ལ་འ་དང་ང་། །རྐྱང་པ་འདོགས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི། །ཞིང་དང་ཞིག་གི་ 
སྒྲ་སྦྱར་རོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱང་རྐྱང་པའི་མཐར། །ཅིག་གི་སྒྲ་ནི་འཇུག་པ་ཡིན། །ཞབས་ཀྱུ་ཅན་རྣམས་སྦྱོར་བ་ 
ན། །ག་བ་ཏུ་དང་ས་ནི་སུ། །ན་མ་ར་ལ་ད་དང་ང་། །དྲུག་དང་དུ་སྦྱར་འ་རྐྱང་པ། །འདོགས་འབྲེལ་ཅན་ལ་རུ་ 
སྒྲ་སྦྱར། །འགྲེང་བུ་ཅན་རྣམས་སྦྱོར་བ་ན། །ག་ད་བ་གསུམ་ཅེ་ན་ཅེས། །ས་ལ་ཤེ་ན་ཤེས་སྒྲ་དང་། །ན་མ་ར་ 
ལ་འ་དང་ང་། །རྐྱང་པ་འདོགས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི། །ཞེས་དང་ཞེ་ནའི་ཚིག་ཕྲད་སྦྱར། །འོན་ཀྱང་ན་ར་ལ་ 
གསུམ་ཝ། །ད་དྲག་ངེས་པར་ཐོབ་པ་དེར། །ཅེས་དང་ཅེ་ན་ཅིང་ཅིག་སྒྲ། །སྦྱར་བར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ 
གསུཛས།།དྭ་ཝ་དི་དྭཧན་ར་ཝ། །ས་དྭ་ཧྲཞེ་ལ་ཏེ་ རྐྱན་སྦྱར། །གཇྔ་ཐ་མ་འ་རྐྱདྲ་ཐ། །ཿདཾགས་༩བྲིཁྲ་ཙརྣ་ 
ལ་ས་མགོ་སྟེ། །ན་རོ་ཅན་རྣམས་སྦྱར་བ་ན། །ན་ར་རང་ལ་ན་རོ་དང་། །ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་སྐབས་ཀྱིས་དབྱེ། །ག་ 
ངནདརང་བྲམཅཞ །ལ་ས་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ལ། །རང་ལ་ན་རོ་སྦྱར་བ་ཡིན། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་ས་སྐྱ་ 
པ། །སྔགས་འཆང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །བློ་གསལ་དོན་གཉེར་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །དགའ་ཞིང་མགུ་བ་ 
བསྐྱེད་ཕྱིར་སྦྱར། །བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་བདག་གཞན་ཀུན། །རྣམ་དཔྱོད་སྨྲ་བའི་དབང་པོར་ཤོག །སརྦ་ 
མངྒ་ལཾ།། །།སྡེག་བཤགས་བསམ་པ་ཀུན་འགྲུབ་མ་བཞུགས། ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡ་དྷོ་ཛྲ་ཡེ། བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སྔར་ 
བྱས་སྡིག་པ་ཀུན། །འགྱོད་པས་བཤགས་སོ་ཉེས་ཀུན་བྱང་གྱུར་ནས། །ཕྱིན་ཆད་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚད་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་ཡང་སྙོམ་ལས་པ། །སྔགས་ 
ཐཚཛ་ཀུན་དག་ཐསོད་ནམས་ཞྲེས། །ལྷ་ཐབ་འཁོན་རིགས་ས་སྐྱ་བའི། །གདུང་རིགས་འཛྲིན་པ་གང་དེས་སྦྱན། ཀ།ཡང་ནཱ་གོང་གི་ཚིག་རྐང་གཉིས་ཀྱི་རྡིས་སུ། 


སྙེང་ནས་བཤགས་སོ་ཉེས་ཀུན་སྐད་ཅིག་ལ། །དག་པར་གྱུར་ཅིག་སྨོན་ལམ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་ཀྱང་སྦྱར་རོ། སརྦ་དཱ་ཨོ།། །། ༈ མཁན་ཆེན་ཨ་པད་རིན་པོ་ 
ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་གུ་རུས་ཞབས་ཞུ་བགྱིས་པའོ།། 


2 ཨ་མྱེས་ཞབས། 


